نا ١‏ 3 
لم ل مالك ف 0 أ ّ 


: ا 


الخلية الجلفانية يكون الكاثود هو القطب 


اافى 


| ( الموحب الذى تحدث سس 00 


|])ينى الخلية الجلنانية يتم 0ه 0 


١ 
السالب الذئ تحدث عنده عملية الأختزال - السالب الذى‎ - 1 
ا‎ 
| 


( حركية - مغناطيسية - حرارية - كهربية ) ١‏ 
| | الخلبة الجلفانية يمكن الحصول منها على تيار كهربى نتيجة حدوث تفاعل . 
ا ١‏ | أكسدة فقط- أختزال فقط - أكسدة و أخترال تلقائي أكسية را 
| ا الرمر الاصطلاحى لخلية جلفانية مكونة من فلزى التحاس انر 


١ |‏ تعلول أحد أملاحه ويوصل بين المحلولين قنطرة ملخية هو ٠٠.1...‏ 


١‏ | اشن فوج عوج ات 


لولمه يع - 


رم) الالكتروليت فى خلية الزئبق هو . 


(أكسيد الزئبق -هيدروكسيد البوتاسيوم - 01 ا 


00 تأكسد العتصر - زاد الفرق بين جهدى إختزال العنصر - 
ا امت اإمتضة سراد القرق بين جهدى إختزال العنصر 

لس 0 ميم ماسبق) 
الت اإترييب بين العنصرين - جميع م سبق سلس لت )000 
ا إلاة ميال الة ياسى للضوديوم هو (- -71 ا ل فإن عنصر 


ظ ١‏ أكسيد الزنبق - أكسيد الرمضاص” لات اكب 021 
الم ا 
ا ( بعل لاحل مكدر جين المااء +ايحل|اقبحل هيتدروجين الاحماض- جهد تأكسده )١9( ١‏ فى الخلية الالكتروليتية يكون المهبط سام 
' أله 03 . جشعيا 0 ظ 
6 الكلايا التى تختزن الطاقة فى صورة طاقة كيميائية ويمكن تحويلها عند اللزوم إلى مالا 
3 كهربية من خلال تفاعل اختزال تلقائى هى خلايا 0 


2: 2 


[السالب الذى تحدث عنده عملية الأكدة “ال ار ان ل 
الموجب الذى تحدث عنده عملية الأكسدة -السالب الذى تحدث 


1١‏ العالم الذى إستنبط العلاقة العلاقة بين كمبة الكبريا 


( دالتون - جلفانى- فولتا - فاراداى ) 


سيد كية سن لكا ا 00 
العناصر المتكونة عند الاقطاب تتناسب مع + 5 


(اعدادها الذرية - كتلها الذرية - كتلها الى 


٠‏ (١)المصعد‏ فى الخلية الجلفانية 
(م) الخلايا الثانوية . 
(ه) قطب الهيدروجين القياسى 
1 : أجب عن الأسكلة الار | ف 
الكيرها ٠‏ اللازفة للحصرل على 11/6 جم نحاش بالتحليا ل الكهدى لخر | ١‏ ,,) إى أى حالة يمكن استخدام م تفاعل الأكسدة باختزال لانتاج ي) , 
'كبريتات النحاس باستخدام أنود من النحاس غير النقى 000 ) علا بأن تفاع | ١‏ )ما هى مكونات الخلية الجلقانية؟ وما هو دور كل رك زر رز 
ل مود ستي© 


: , 
: 3 تتاكيد شوائب شرائب الحديد والنخاس ولاتعرسب - جميع ماننيق ]) 


|0071 إنقل الرمز الاصطلاحى التالى فى ورقة الاجالة ل‎ 0 || ١ 
أمبير لمدة ساعة فى محلرل 0 مط ل ختد / خلا / 6ن‎ ٠١ أحسب كتلة الفضة المدرسبة من امرار تيار كهربى شدته‎ 0 
لان الني امل الكالر لمر د بيد الحيدةه +عيه (زم0ادوى إل كأذاايشين هذا الرمز الاصطلاحى‎ : 


ري اي بون :انز ااي بالف غلى التوالى هر غ5 - قولت و باهر العمل الوك ياود بيني ا 0. 
1 [ج) اذا كان جهد هذه الخلية هو ٠, ٠75-(‏ فولت) فما هر جهد تأكسد 
| سادسا : الشكل يوضح خلية دانيال التى تعطى حوالى ١ ١‏ 
[أ) القل الرسم فى ورقة اجابتك ثم حدد 
أنجاد سريان التيار الكهربى. 
اب) اذا استبدل الخارصين بفلز الماغنسيوم ماذا 
اانة الكل اسيرع من حيث لقب اموجب فى كل مها - ال ش تترقع للقوة الدافعة هل ستزيد ام تنقص ؟ © 


.ك لها. 


كاثرد 


اعل الكلى الحادث فى الخلية . . 0٠١‏ فسر أجابتك (استعن بجدول سلسلة الجهود 
الكهربية في كتابك) 504 
اجا ماهى الاسباب التى يمكن أن تؤدى إلى ترقف هذة | 


إمعسبال البطارية تفقد ذرات الرصاص في القطب السالب الكترونات وضع ور 


ظ 


5 كان جهد 0 
وإذا كان جهد إختزال النجاس > +غآ, 
التفاعل تلقائى ام غير تلقائى , 
عاشرا :اكتب المفهوم العلمى الذى تدل عله العارا 0 5 5 
1) انظمة يتم فيها تحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة ‏ 
إختزال تلقائى . 


(]) نوع من التفاعلات الكيميائية التى تنعقل فيهاً الريك وام / 
لز الأخرى الداخلة معها فىاتناعل كيميائ 


()القطب الذى تحدث عده.عسلية الأكدة نل الخلابا الى ركائلة 3 

(؛)القطب القياسى الذى جهده يساوى صفر ٠‏ 

()ترتيب العناصر حسب جهد اختزالها السالبة تنازلبا وتصاعديا حسبا 

(1)خلية صغيرة الحجم شائعة الاستخدام فى لتماغات الأذن رالد 

(1) الخلايا الجلفانية التى تتميز بأن تفاعلاتها الكيميائية وو 5 
الكهربية على هيئة طاقة كيميائية . 

()كمية الكهرباء اللازمة لترسيب او إذابة الكثلة المكافئة |" 
كمي 1 


د اس 
الآثقلت لوي انعد عهير ‏ 
0 القع نيب مدا بأن الكعلة الذرية للذهب 8 , .وى؛ 
0 وكنافته ١17,7‏ جم / سم" 
.١‏ أكب الطاعلات القى تحدث عند الأقطاب . 
عشير 'آذا كان جهد تأكسيد الخارصين 75, ٠‏ فولت والنحاس 
ام (» 6 امل والأخنزال .»ء 
فايلية القوة الداقية الكهربية,للخلية 


: الاختبار من متعدد 
ليب لدت عد صلية لال 
+) اكسدة - اختزال تلقائى . 
و) قطب الهيدروجين القياسى . 
/ا).جميع اما سبق + 
؟) الخارصين ٠‏ 
١)صفر‏ . 
)١(*‏ الجلفائية الغائوية . 
و١‏ ) السالب الذى تحدث عنده عملبة الاختزال , 
)١97‏ كتلها المكافئة . 


امنا : العنصر الأكثر نشاطا هر فلز :2 رأقلها تشاطا. ب 85 
0 خيلا 
يقل النشاط 
ثانى عشر التفاعل الحادث عنذ الكاثرناآفر ليم 


الكتلة المكافنة ذهب د شرلا يوون 


كتلة الذهب المترسب 3-3 لي 1 


